KARASINSKI 


kierownik gorzelni w dobrach X. Radziwitta w Balicach 


przeżywszy lat 54, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 14 lipca 1943 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Balicach do kościoła parafialnego w Morawicy nastąpi w sobotę 
dnia 17 b. m. o godzinie rano. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 17 b. m. o godzinie rano, 
po czym nastąpi eksportacja na cmentarz miejscowy, o czym zawiadamiają w ciężkim żalu pozostali 


żona, córka, synowie, zięć i wnuczka. 
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